ノンフ□ン冷蔵庫 


製品登録のご案の 
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MITSUBISHI 


三菱冷凍冷蔵庫 



仕様 



* この「取扱説巧書」をよくお読みにな0、正しくお使いくださし、。 
特に「安全のために必ずお守りください」は使用前に必ず読んで 
正しくお使いください。 

* r 保証書」は必ず「お買上げ曰•販売店ち」などの記入を確かめ 
て、販売店からお受け取0 ください。 

* 「取扱説巧書」と「保証書」は大切に保をしてください。 


■この;令蔵庫は一般家庭での食品の;令ま’;令蔵保をの目的で作 www.Mitsubis 

られた聲品でず。 - 

業務用には業務用;令蔵庫をお使いください。 

業務用で使用された場合の故障および損傷は保証期間内であってもち料修理となりまず。 
■再資源化のため、ちなプラスチック部品には材料ちを表示していまず。 


兰菱電機では、ウてブサイトでのアンケートにお答えいた 
だくとお客さまに役なつ各種サービスをウェブサイトにて 
利用できる「製品登録サービス」を実施しておりまず。 
詳しくは下記のホームページをご覧ください。 

www . MitsubishiElectric . co . jp/mvpaqe 


■この;令蔵庫にはノンフ□ン;令媒とノンフ□ン発;包断熱材を使用していまず。ノンフ□ン;令媒（イソブタン）とノンフ□ン発;包断熱材 
(シク□ペンタン）は、オゾン層を破壊せず、 i 也球温暖化に巧ずる影響が極めてルさい、地球環境に配慮した物質でず。 


ち < じ 


マ、、 

苗 

用 

の 

前 

に 

安全のために必ずお守0 くださし、 

2-3 

据付けから運転開始まで 

4 

使 

い 

か 

た 

各部の名前と使いかた 

5 

温度調節のしかた 

6 

上手な使いかた 

6 

冷凍室の使いかた 

7 

冷蔵室の使いかた 

8 

お 

手 

を 

お手入れのしかた 

9 

困 

つ 

た 

時 

に 

こんなときは （停雷•長時間使ゎないとき•運搬） 

9 

故障かな？と思ったら 

10 

保証とアフターサービス 

11 


ご使用の前に 








































贫 I 是歡すぶ^^%な鍵 


A 警告 


設置時 


冷蔵庫の周囲はすき間をあけて}居え付ける 

を媒が漏れたときに滞 
留し、発乂’爆発のおそ^ 

れがあります 。 W 


〇 

すき間をあけて 


屋外、水のかかる所や湿気のをい所へ 
据无付けない 

絶縁不良により、感電’ 

火災の原因になりまず。 


0 

水めれ禁止 


湿気のをい巧、水気のある場所で使ラとき 
はアースおよび漏電遮断器を取口付ける 

販売店にご相談 
ください。 


障 


ァ-ス齡 

アース沒 


〇 

アース線接続 


地震にそな之て丈夫な壁や柱に固定ずる 

冷蔵庫が倒れてケガ 
の原因になります。 






ガタ^ 


〇 

転倒防止 


電源は交流100 V で定格1 5 A レソ上の 
コンセントを単独で使ラ 

延長〕ードの使用、夕〕足配線は、発 
熱•火災の原因になりまず。 


東—か 

10 0 V -15 AW 上 


電源プラグはコードを下向きにし 
巧の根元まで差し込む 

逆に差し込むとコード 
に無理がかかり、発熱- 
発火の原因になりまず。 


〇 

コードは下向き 


電源•電源プラグについて 

庫内巧の交換やお手入れのときは、 

電源プラグを抜く 

感電•ケガの IN 《を \ 

驅になります。 

\ プラグを巧く 

電源プラグを冷蔵庫の背面で巧し付け 
ない。電源コードを傷付けない 

巧し付けたり、重いものを載せ 棘 /CN 
たり、巧ったり、まねたりずると、 XJ 
感電•火災の原圆〔なりまず。 

傷んだコードやプラグ、差し込みがゆる 
し、コンセントは使ねなし、 

感電.発火の 翻锦 /CN 

原因になります。 1、^ 

使用禁止 

電源プラグはコード; 

コードが傷み、 

感電•発火の 
原因になります。 

を引っ張って抜かない 

電源プラグのほこ D を定期的に取る 

絶縁不良になり、 ^ ジ 广 \ 

火災の原因に 

なります。 か f が W 

/ /\\ パ ほこりを取る 

めれた手で電源プラグを抜き差ししない 

感電の原因に IT う 

なります。 龄磯) 

1 り めれ手禁止 


A 注意 


設置-運搬 

ご使巧にあたって 

床が丈夫で水平な所に調整脚でイ 
しっかり固ちする ■■ 

冷蔵庫が移 H ] し、 

ケガの驅になりまず。水平に据付け 

食品を無理に詰め込まなし1 

棚を強く引き出さなし1 (\) 

食品が落下し、ヶガの原因になりまず。 

禁止 

運搬ずるときは、運搬用取っ手を持つ 

他の部分を持つと U 

ケガの原 S になりまず。 

•■igy 運 蹈臟っ手を持つ 

めれた手でを凍室の食品ゃ容 イ^ 

器に軸 mi ： ぃ 枝劉 

凍傷の原 S になりまず。 

めれ手禁止 

移動するときは、床の傷付きやイ 
身体のケガに気を付ける ■■ 

保護用のシ-卜を敷いて、ゆっくり » 
動かしてください。 Slitt を 

を凍室にビン類を入れない 

中身が凍って割れると、ヶガの (XJ 

原因になりまず。 、ゾ 

保な禁止 




■誤った取扱いをしたときに 
生じる危険とその程度を、 
巧の表示で区分して説明し 
ていまず。 

么警告 ■ 

誤った取扱いをしたときに、 

死 t や重傷などに結びつく 
可能性があるもの 

■么ミ主意 ■ 

誤った取扱いをしたときに、 
傷害または家屋、家財などの 
損害に結びつくもの 


■図記号の意巧は巧の通りでず。 


0 


絶対に行わない 




絶対に細れない 


⑩ 


絶巧に分お，修理， 
改造はしない 


絶巧に水をかけたり、 
水でめらさない 


喔 


絶対にめれた手で 
触れない 


〇 


必ず指示に従い、 
行ラ 


〇 


必ず アース 線を 
接続ずる 


€ 


必ず電源プラグを 
コンセントから抜く 


■異常および不具合が発生したと 
きは、ただちに運転を停止し、「お 
買上げの販売店」または r = 菱電 
機修理窓□’ご相談窓□」にご相 
談ください。 


■ 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つた時に 
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水を入れた容器を上に置かない 

電気部品にかかると [命 
感電•火災の原因に I; ( 
なります。 ~み ' 



冷蔵庫の上に物を置かない 
ドアの開け閉めな ら 
どで落下し、ケガ 庶 
の原因になります。 


水めれ禁止 


0 


ドアやハンドル(取っ手)にぶらさがらない、大きな 
荷重をかけな U 庫のに入がより^ 

鷹が倒れたり、ヶ-ス等が割れで 

ケガの關城ります。また、 mm ,v 

内に入り閉じ込められると嫌でず/'一 mt 

水洗いした0、食汁をこぼさない 

水•食汁がかかると、 __ 

感電•火災の原因に Q 1/〇!\ 

なります。す<1こふき墨吟 
取って〈ださい。瓜 LJJ 

ドアを開け閉めずるときは、ドアが周囲の 
家具などにぶつからないよラにずる t 

ドアや家具が破損してケガの / S . A 
おそれがちります。 V V 


A 警告 

ご使用にあたって 
庫内では電気製品を使用しない 

庫内に;令媒が漏れて A 
いると電気製品の接、^ /\^ 

点の火巧で発火•爆発 略 Mil t ^ 
のおそれがをりまず。 1 

薬品や学術試料を保存しない 

厳しい管理が必要 A 

な侧ま、家庭用爲 
を蔵庫では僻 

ごさまよん。 一 保存禁止 

冷蔵庫の;令媒回路姐日管)を傷付けない、 
ねじなどを巧たない 

可燃性;令媒を使用してい □ill ^ A 
ますので、発火.爆発のお\ V 
それがあります。 ajj - 

可燃性スプレーはおくで使わない 

電気接点の火な n 

で引火.火災の k 

原因になりまず。一なぶ?^ V.V 


0 


0 


揮発性の引火しやずいちのを入れない 

ベンジン、化粧品、 。 □ 一〜 

整髪料は、ミ iSIgs 
j # 発の驅に LJSiOD 

な0ます。 _ alSib 

庫内丹は指定の定格のちのを使ラ 

指定な外のものを_ 

農强1。の驅 

^Bigy I 'X'" 指定品使 f 


ガス漏れに気付いたら;令蔵庫に細れず、 
窓を開けて換気する^ 

電気接点の火花で 化',個! Mm 

爆発•火災の原因 一 mW 
になります。 ^ 

ル屋や車庫などで使用しない 

ル動物により、電気配線を傷付け 产 
られると感電•火災の原因になり 
ます。 


当社指定の;令媒タトは絶対に封入しない 

使用時•修理時•廃棄時などに、 

破裂•爆発•火災などの発生の ^、 

おそれがちります。 


を媒回路征日管)を傷付けたときは、 

を蔵庫に細れず火気の使用を避け、 

窓を刷ブて臟するの嫁 ^ mm 

ち媒回齡傷付けたときは、漆、^® w 9 
販売岛こご相談ください。乂 u が〜為る 

な管する場合は、必ずドアパッキング 
を引っ張ってはずす ^ 

か旧閉じ込み MA 
のおそれがあ 

ります。 U ル；/キングはずず 


故障-長期保管について 
異萬時(焦げくさいなど)は、電源プラ 
ブを抜き、運較を中止する 

異當のまま運転を 技を dSr 

続けると、感電•火災 

の原圆こなります。 プラ'^^く 

長期間使わないときは、電源プラグを抜い 
てから、ドアを開けて乾燥させる 

乾燥が不十分な場もを! P 編 MA 
食による;令媒漏れの原因になり 、 WW 
発火•爆発のおそれがあります。を^? T る 


〇 

乾燥させる 


分辭•修理•改造をしない 
部品が破損した状態のまま 
使用しない 

ケガ•感電•火災の ^ 

原因になります。 UjIj 


⑩ 


廃棄するときは、販売店や巿のがに 
引きミ度す _ 

放置し、;令媒漏れが発生すると 、 mm 
火気による発火•爆発の原因にな WW 
ります。 引き胺 


を蔵庫の度に手、足を入れない 

お板などでケガをずる原因になり 
まず。 

におった0、変色した食品は食 
ベない 

食中毒や病気の原因になりまず。 

を蔵庫背面の機械部に手を入れ 
ない 

ヤケド、ケガの原因になりまず。 


風 

接軸禁止 

空 

風 


ご使用にあたって 

ドアは取っ手を持って閉める 

指を挟まないよラに持ってくだ 
さい。ケガの原因になりまず。 



〇 

取っ手を持つ 


ドアを開け閉めするときは 

•他の人が触っているときは開け閉めしない 
-ドア上面に指をかけて閉めない 
•ドアを強く開け閉めしない 
(食品の落下により、ケガをずる < 

おそれがありまず） ^ 

•おなど身体の一部を挟まない 一 
•身体の一部をぶつけない 
•下の扉で足を挟まない 
け旨詰めのおそれがありまず） 


0 


お手入れ 
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設置場所は 

曰陰で、熱気の当たらない風通しのよい所 

を却力の低下を防ぎ電気代を節約 

湿気が少ない所 

さびの発生•感電•火災の防止 

硫化ガスが発生ずるおそれのある場所(温泉地区など)に据え付ける際 
は配管の防謂処理が必要となる場合がありまずので、あらかじめ販売店 
にご相談ください。また、ガス害による故障は保証の対象外となりまず。 

丈夫で水平な所 

振動•騒音•半ドア•ドア下がりの防止 

♦冷蔵庫の刷が沈みやずし\床材には、下に丈夫な板を敷してくださし、。 
(質量や熱による変形•変色の防止） 

他の機器から離れた所 

テレビなどへの雑音や映像の乱れを防止 

周囲に放熱スペースをあけて 

左ち 2 C 上、天井 10 C m 切上あける 

天井や側面からの放熱スペースを確保 

本イ本外側は熱くなります 

使い始めや夏季は 

約50で〜60でじ(上になることもありまず。 

「么警告- 

冷蔵庫の周囲のずき間をふさがないでください。 

冷媒が漏れたときに淸留し、発火•爆発のおそれがあります。 


脚を調璧しか平に固定 

調整脚を床につくように下け’、 
水平に固定する 

振動•騒音•移動•半ドアの防止 



調整脚 


矢印の方向に回ずと 
調璧脚が下が0まず。 


A 警告- 

不完全な場合は、冷蔵庫が移動してケガの原因にな0ます。 


地震にそなえて 

背面上部の手かけ (2 力所)に丈夫なベルトを通して、 
壁や柱などの丈夫な所に固定する。 

/ち蔵庫用転倒防止ベルト測売)は、お買上げの販売店にご相談くださしん 
お名： MRPR -02 BLC 2 本〉 ベルト 

希望ル売価巧：1,575円(税込） 

「逆 i 警告- 

を蔵庫が倒れるとケガの原因になります。 



※希望ル売価樹ま2012年2月現在の価巧でず。 


電源は冷蔵庫専用で 

1 00 V • 定格 15 A しソ上のコンセントを単独で使用ずる 
A 警告- 

10 0 V なタトの使用やタコ足配線は、発熱•火災の原因になります。 

感電事が防止のため 

アースすることをおすすめします 

特に±間•洗い場•地下きなど湿気の多い場所に据え付ける場合 
は、 アース および漏電適断器を取り付けてください。 


背面下部 

き田コンセント 
電源100 V . 


アース 端子がある 
場合 

アース 線を アース 接続 
ねじ（@記号）に接続 
し、アース 端テに取り 
付ける。なお、 アース 線 
(巿版の銅線直径 1.6mm) 

はお買上げの販売店などでお買いおめください。 




アース線（銅線直径 1.6 mm ) 

アース 接続ネジ 


アース端子がない場合 

お買上げの販売店に依頼し、ァ- 
( D 種接地工事•有料） 


-スエ事をずる。 


特に水気のをい場所に設置ずる場合 

アースの 他に漏電遮断器の設置が義務づけられていまず。 
お買上げの販売店にご相談ください。 

接続してはいけない所 

♦水道营 • ガス管(感電•爆発の危険） 

♦電話線や避雷針のアース(落雷のとき危険） 


ノンフ□ン;令蔵庫について 

冷媒回路(配管)を傷付けない、ねじなどを巧たない 

ノンフ□ンを媒は可燃性でずが、を媒回路に密閉されており、 
通常は漏れ出ずことはありません。 


A 警告 


万が一冷媒回路を傷付けてしまつたら 

1. 火気や電気製品の使用を避ける 

2. 窓を開けて十分に換気を巧ラ 


その後、お買上げの販売店にご連絡ください。 


早く冷やずためにお守 D ください。 


冷えるまでに時間がかかりまずので、 
なるベ く早く電源を入れてください。 
据付け後、すぐに電源を入れても 
機械を傷めることはありません。 


♦食品はすき間をとって入れる。 

♦をえていない食品やアイスクリームは、を蔵庫が十分に;ちえてから入れる。 
♦ドアの開け閉めは少なく、短くする。 


特に夏季の暑いときには、最初の氷ができるまでに約 24 時間かかることがありまず。 


ご使用の前に 


使いかた 


お手入れ 


困つた時に 
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庫内な カバー 
庫內巧(内部） 

吹き出し □ 一 


冷喊を 

温度調節つまみ 
冷凍室 

温度調節つまみ 


ル物ケース 
野菜ケース 


透明氷製氷皿—— 

^國の位置にセットし 
てお使いください。 

'時氷箱- 


冷凍ヶース(ル) 
冷凍室棚- 


冷凍ケース(大） 


暴発皿- ，如-^ ~ ' 

参蒸発皿は背面にあります。 

参蒸発皿には霜取りの水がたまり、自動で蒸発します。 

国■■■■11お知らせ■■■■■国 

♦図中の温度は、周囲温度30でで食品を入れずにドアを閉め、温度 
が安定したときに、庫内のほぼ中央下寄りで測定した温度の目安 
です。温度調節つまみは;令凍室、;令蔵室をそれぞれ「中」に合わせ 
ています。 

♦ ドアの開け閉めや食品の量入れかたにより温度は変化します。 
♦庫内温度のはかりかた。 

♦使いはじめにプラスチックか6においがする場合があります。怠 
のためににおいがこも6ないように、部屋の風通しをよくしてく 
ださい。においはしだいに消えます。 


吹き出し □ 


冷蔵室棚(大) 


21 




エッグケース 
(タマゴトレイつき） 

ドアハ°ッキンク' 


フリーポケット 


冷蔵室棚(ル) 


ボトルポケット 




ドアハ°ッキンク' 


調整刷 




♦冷凍ケース(大)に 20 kg な上;令凍ケース(ル)に1 4 kg な上の 
重いものや水などは入れないでください。;令凍ケースが変形 
したり、割れたりすることがあります。 

♦冷蔵室の吹き出し□付近に水分がぎい食品を置くと凍るこ 
とが'あります。 


ご使為の前に 


お手入れ 


困つた時に 
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庫内温度を 
はかる 


霜取り 


冷凍室温度調節 


冷蔵室温度調節 


>奠品•ビニール袋•電源コードなど扉を閉めるときに挟まないよラに 
してください。 


包んで乾燥やにおい移りを防ぎまず。 

冷まして熱いものは冷ましてから入れてくださし、。 


霜取りの操作と霜取りの水の処置は不要です。 


を蔵围ま、」 IS に基づいて厳重な品質管理のもとで生産していまずが、庫内の温度はを蔵庫の据付け状態や外気温、使用条件など 
により変化しまず。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化はしませ 
ん。したがって一般の空気温度をはかる温度計は変化のかない食品温度の測定ができません。そこで、空気温度の影響を賣けに 
くく、食品に近い温度をおず冷蔵庫用温度計を発売していまず。ご購入の際は、お買上げの販売店にご旧談ください。 

なお、一般のアルコール温度計で冷蔵庫内の食品相当温度をはかる場合は、を蔵庫中段の棚の中央に約 lOOmL の水を入れた容 
器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきまずと、食品に近い温度が得られまず。 

•庫内温度はドアの開け閉めがかない夜間などに温度計を入れ、翌朝最初にドアを開けた時(温度が安定した時)に測定してく 
ださい。 


つまみ 

使いかた 

強 

冬季などに;令凍室の 
をえが弱いとき。 

強く;令やしたいとき。 

中 

通常 

弱 

冷凍食品がないとき。 
を凍食品を短期間 
保をずるとき 
(1 力月程度)。 


室温によ0温度調節が必要な場合があ0ます 


冬季など冷凍室の冷えが弱いとき 

•冬季など周囲温度が低いときに冷凍室用のつまみを r 強」にし 
ても冷凍室の冷えが弱い場合 



冷凍室用のつまみは「強」の位置にする。 
冷蔵室用のつまみは r 強」側にずる。 

•冷蔵室の温度により圧縮磯の運転をずるからでず。 
•全体的に冷却力が強まり、冷凍室も冷えます。 

^春季など周囲温度が上がった時は各つまみを「中」の 
位置に戻してください。 


夏季など冷蔵室の冷えが弱いとき 

•夏季などに冷凍室用のつまみを「強」で使っているとき、 
冷蔵室の冷えが弱い場合 

•實季など周囲温度が高いときやドアの開け閉めが多いとき、 
冷蔵室用のつまみを r 強」にしても冷蔵室の冷えが弱い場を 



冷凍室用のつまみは r 弱」側へ戻ず。 

♦冷気が冷蔵室へより多く送られます。 

^連続して冷凍室用のつまみを r 弱」側にすると冷凍食 
品がゆるむことがあります。 


詰め過ぎると冷却効率が悪くなりまず。 

♦食品はすき間をとって入れる。 

参ドアの開け閉めはかなく、短く。 


♦温度調節つまみ味必要なとき外は r 中」の位置に戻してください。 
♦水分が多い食品や飲み物は棚の手前側に置いてください。 




ご使用の前に 


お手入れ 
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巧又り付けるときは、逆の順序で行つてください。 


冷凍ケースをいっぱいに引き出す。 


手前をもち上げ、さらに引き出してはずす£ 






ち図の矢印の位置から上にはみ出さ 
ないようにを凍ケースに食品を 
入れてください。 

♦ドアを閉めたとき、食品が 
当たって半ドアになった 
り、庫内に霜が付いたり、 

:令えなくなるなど、故障の 
原因になります。 

♦食品や;令凍ケースを破損 
することがあります。 

♦食品を入れたあと、;令凍ケ 
ースが契までお実に収納 
されたことを確認してく 
ださい(半ドアの防止)。 


を凍室棚 




上皿と下皿をセットし、水位線(矢印) 
をこえないよラに水を入れる。 


0 上皿に透明度の高い 
1氷ができます。 


上皿 


氷ができたら上皿と下皿をセットした 
ままひねり、氷を取り出してください。 


回 



お氷箱 


•下皿にはカルキの多い白い氷ができまずので、味にこだわらない 
用途にご利用ください。 

♦下皿に白い氷力《残ったまま製氷ずると透明度の高い氷ができません。 

氷を取り除いてから製氷してください。 

•ち國のように、製氷皿をキ斤り巧げたり、過度の 
力を加えると製氷曲力《割れることがありまず。 

割れた場合は使用をやめてください。 

♦貯氷箱では製氷しないでください。 

容器が割れることがありまず。 



■■■1111お知らせ II ■■■■国 

•水道水のカルキや気泡を分離しむがらつくりまずので氷が 
できるまで時間がかかりまず。お急ぎのときは、下皿 
1枚で水の量を少なめにしてお使いください。 

水の量によって製氷時間は変わりまず。 

^下皿1枚の場含は、透明度の高い氷はできません。 

•ミネラルウ ォーターむ どミネラル分の多い水で 作った 氷は 
白色沈殿物（白い結晶)ができることがありまず。 

これはミネラル成分が結晶したもので、害はありません。 
•氷に一部白い箇所や気泡ができることがありまず。 

•次のような場台は氷に白い部分が多くなるなど、透明度がか 
わることがありまず。 

•硬度の高い水を使ラとき 
(ミネラル分が氷の中に沈殿しまず。） 

• 冷蔵庫の周囲温度、使用状態が変化したとき 
• 貯氷箱に長時間貯氷されたとき 
(固囲に霜が付きまず。水に入れると透明にむりまず。） 
•長時間氷を貯氷したままにずると、氷と氷がくっついたり、 
ルさくなったりしまず屏華という現象でず)。 


記号 

冷凍負荷温度 
(食品温度） 

冷凍食品保巧 
期間の目安 

巧 

(フオースター） 

一 18° C 1 U 下 

約3力月 


このを蔵庫のを凍室の性能は(フォースター）でず。 

を凍室の性能は日本工業規格り IS C 9607)に定められた方法で 
試験したときのを凍室内のを凍負荷温度(食品温度)によって表示 
していまず。 

♦ JIS の試験方法は巧のとおりでず。 

(1) を蔵室内温度が0でじ(下とならない範囲で最も低い温度になるよラ調整して試験しまず。 

(2) を蔵庫の据付け場巧の温度は15〜30での範囲を基準としていまず。 

(3) を凍室定格内容積 100 L 当り4.日 kg しん h の食品を24時間しソ内に一18でしソ下にを凍できるを凍室をフォースター室としていまず。 
♦冷凍食品の保存期間 

を凍食品の保存期間は、食品の種類、店頭での保存状態、を蔵庫の使用条件などによって異なり、上の表の期間は一応の目安でず。 




かのつくりかた透明度が高いおいしい氷ができます 


冷凍室の性能に 
つし、て 


冷凍ケース(大）（ル)のはずしかた、取がけかた 


お手入れ 


困つた時に 


ご使巧の前に 



いかた 
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さケースの使いかた 


1 


はずしかた•取がけかた 


1 



フリーポケット•ボトルポケット 


2 



ル物の壁理 


果物やル物野菜の壁理 


ル物ケース 


巧窠ケース 


工夫ひとつでいろいろな使いかた 


♦野菜ケースにル物ケースをセットし 
て使用できます。 

(左ちにスライドできます） 

※必ず図のよラに野菜ケースの形状に 
合わせてセットしてください。 


♦ル物ケースはフリーポケットの左 
ちの端どち6かにセットして使用 
できます。 

/~グ 


引き出しやずいスライド式 


ル物ケース 







♦野菜や果物は、ラップをすると巧辭さがさ6に長持ちします。 
ラップして保をすることをおすすめします。 

♦野菜ケースの下の床には、食品の凍結防止のヒーターが 
入っており、温度が高くなることがあります。ケースをは 
ずして床に直接、食品を置かないようにしてください。 


エッグケース、タマゴトレイ 

工夫ひとつでいろいろな使いかたができるエッグケースと 
夕7コ''トレイ。 


エッグケース 


タマゴトレイ 




参棚より巧び出して食品を入れない 
•ボトルポケット前列には底まで 


入りきらないビン類を入れない 

※半ドアになったり、 f 

ビン類が破厦する原因に 
なります。 


0 



♦野窠ケースの手前に食品を置いたままドアを閉めない 

参野窠ケースま確実に収納ずる /TNv ^ 

•ポケットの外側に市販のケース類 hH 
などをつけない 

※半ドアになり;令え具合が悪くなったり、き品が落下し、ケガをし 
たり、ケースやポケットが破厦する原因になります。 


左ちを交互に持ち上げる。 
(取付けは固くしてあります） 


手前に引き出し、 
はずす。 



野棄ケースをいっぱいに引き出す。 



手前をもち上け'、 《 

さらに引き出して 
はずす。 ^ 


取り付けるときは、逆の順序で行つてください。 





ご使用の前に 


お手入れ 

















ソん鱗寒 I 掌 


電源プラグを抜く 



コンセントに再度電源プラグを差し込むときは、 
10分じ(上、間をおいてから差し込む。 

ずぐに差し込むと機械が動きません。 


警告- 

抜かないと、感電の 
原因になりまず。 


0 


参やわらかい巧にめるま湯を含ませて 
ふき取るか、取りはずして水洗い。 ^ / 

♦落ちにくしがれは台所用洗剤冲性） 

をうずめて使い、水ぶきで仕上げる。^ 

特に、ミ由巧れは放置するとプラス 
チックが割れることがありまず。 / 

♦洗剤はよくふき取る。 __ 

♦化学ぞうきんをご使用の際は、付 658 W 

属のを龍きに従ってください。八厂\ 
【ぉ願ぃ】 f — 

♦アルカ I 」性/弱アルカリ性台所用 じご^^ 

洗剤•磨き粉•粉石けん•アルコ-ル’ 薄をお;ろ 

ベンジン.シンナ-.石ミ由.酸.タワシ. 

熱湯などは使わないでください。 

プラスチッソ部品 （ ドアの取っ手•キャップ、ケースなど)が 
割れたり、ドアや塗装面に傷やさびが発生ずるおそれがありまず。 

警告- 

外側和庫內に直接水をかけない。（故障和漏電の原因） 


_ 冷威庫の背を叫木 _ 

① ;令蔵庫を手前に引き出ず。 fTr ^ U 

② 背面、壁、ホの巧れをふく。 U /, 

背面やホ面は空気の巧流により、 ’ 1.， 

ほこりがたまったり、黒く巧れや 与^’;'勞 

ずい戸斤でず。 啜 

⑤ホに水漏れがないか確認ずる。 \ 

「么を意- 

圧縮おは畐温になるので直接ふれない 
を商庫の底には手を入れない 

ヤケド、ケガの原因になりまず。 

家財などがふれた場合は熱による変形 • 変色のおそれがありまず。 


■ { _ 庫の灯の交換 _ ■ 

① 電源プラグを抜く。 - 

② ;令蔵室棚(大)をはずず。 

⑤庫内なカバーの側面ツメ付おを内側に押 

し、側面ツメをはずし、手前に引き巧く。 , 

④ 庫内なを交換ずる。 

-庫内なは1 lOV’ISW ガラス球 
形式 T 20 •□金 E 12 を販売店で 

お巧めください。 巧 I ド X 店か, 

⑤ 上部ツメを差し込んでから、側面ら⑤ \男)も 

ッメを差し込む。 ⑤今にと J 夺⑤ 

^么警告- 

庫内なは指定品しソタトを使うと火災の原因になりまず。 

庫内なを交換ずるときに電源プラグを抜かずに作業ずると 
感電やケガをずるおそれがありまず。また、万一、庫内に;令 
媒が漏れていると発火•爆発のおそれがありまず。 


① ;令蔵庫を手前に引き化ず。 

② 蒸発皿のほこりなどをふきとる。 

参蒸発皿がほこりなどで巧れていると 
蒸発しにくくなり、水があふれたり悪 
臭の原因になりまず。 



'暴凳皿 

谓面にあります） 


す、ででに 、目旧 JI しのソみリ 

をな回巧(配管)に直接ふれない、をおさせない 

ヤケド、ケガ、振動、騒音の原因になりまず。 

家財などがふれた場合は熱による変形•変色のおそれがありまず, 


■ 




お手入れの前に 



、お手入れの後に/定期的に . 


お手入れのしかた 



蒸豬皿 


♦停電のとき 

♦ドアの開け閉めを少なくし、新たな食品の 
保存は避ける。 

♦長期間使わないとき 

♦電源プラグを抜いてから庫内を清掃し、 

2〜3日間ドアを開けて乾燥させる。 
※乾燥が不十分な場合、カビ、においの 
原因および;令却器腐食によるを媒漏 
れの原因になります。 


♦運搬 

①製氷皿の氷や水を捨てる②な畫具(軍手)を着苗ずる⑤電源プラグを巧く C む 

④ 蒸発皿に水が残っていないことを植認する ^ ^ 

♦水が残っていると運搬時にホ面にこぼれることがあります。 / 

を嵐庫を傾ける前に、下側に雑 rti などを敷いてください。 1/イ W 

⑤ 2人上で、前面下部の脚部と背面上部の手かけをしっかり持ち、静かに運ぶ > 

♦横債みはしない(圧縮機の故障の原因） ( p = A . 

♦転居の場合、周波数の切きえは不要 (50/60 HZ 共巧） 、 f 

pA 警告- — 

をな回お(配管)を傷付けない、ねじなど巧たない 

可燃性;令媒を使用していまずので、ガスが漏れた場合、発火•爆発のおそれがありまず。 




ご使用の前に 


かた 


お手入れ 



でい。 
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い 

か 

た 


熱し、のは 


,1 を蔵庫の側面や天井に放熱•露付防止パイプがあるからでず。 

►) 据付け直後や夏季は、特にタト側が熱く（如〜60りなることがありまず。 
1をやずために必要な機能で異甫はありません。 






似下のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、すぐにお買上げの販売店にご連絡ください C 


こんなとき Q 


全く冷えない 



こラしてくださし、。こんな理由でず。 




①電源プラグやブレーカーを殖認してくださし、。 


①;令蔵室の温度調節が「強」になっていませんか。 


冷蔵室の 
食品が 
凍結ずる 


③水分がをい食品を棚の奥に入れていませんか。 


⑤周囲温度が5でじ(下になっていませんか。 


外側や庫内に 
露が付く 
冷凍室に 
霜が付く 
床に化がたれる 


①ドアをひんぱんに開けたり、半ドアになっていま 
せんか。 


②雨天など高湿な時ではありませんか。 


ドアが開きやずい 
ドアが閉まらない 


①ドアが食品やケースに当たっていませんか。 

食品を詰め過ぎていませんか。 

③ケースの奥に食品が落ちていたり、本体とドアの 
間に電源コードを挟んだりしていませんか。 

I ③据付けにがたつきはありませんか。 

調整脚はホについていまずか。 


音が大きい 
気になる音がする 

次のよラな音は異常 
ではありません 


①音が急に大きくなる。音色が変わる。 

③ 時々"ジュ ー" 音や"ポコポコ湖臆音)"音がずる。 
⑤ドアを開けたときに時々、庫内から"ビシッ"音や 

水がたれているよラな音がする。 

④ ドアを閉めたときに"ヒューン"と音がずる。 


よく冷えない, 

y \ / 

①温度調節が適正でずか。 

k ，と 

氷が溶ける V 

③据付け直後ではありませんか。 ' v ^ 


⑤周囲にずき間がなかったり、曰が当っているな 
ど、放熱を巧げていませんか。 

④;令気の流れを巧げていませんか。またドアをひ 
んぱんに開けたり、半ドアになっていませんか。 

V ノ、 


①室温により温度調節が必要な場合がありまず。 

•を季、を凍室の;令えが弱いとき、を凍室および;令蔵 
室温度調節のつまみを「強」側にしてください。 
•夏季、を蔵室の;令えが弱いとき、を凍室温度調節 
\ のつまみを r 弱」側にしてください。 

/■ ③;令えるまで約4〜5時間、夏は氷ができるまで約 
24時間かかる場合がありまず。 

⑤正しく据付けがされているかをご確認ください。 

④食品の詰め過ぎや半ドアなどがないかをご確認く 
ださい。 


①;令蔵室の温度調節を「弱」側にしてください。 

③豆腐•野菜•ま物など、水分のをい食品や飲み物は 
手前側に置いてください。 

⑤;令蔵室の温度調節を「弱」にずるとまりにくくなり 


①空気中の水分が;令やされると霜や露になりまず。 
わずかなドアのずき間でも霜や露が付くことがあ 
りまず。 

③高湿な時は露が付くことがありまず。特に;令凍室 
は庫内とタトの温度差が大きく、付きやずいでず。こ 
のよラな場合は早めに乾いた巧でふいてください。 
また;令凍室に霜が付きやずくなりまず。ドアを開 
ける時間を短くしてください。 


①食品は棚やケースより飛び化さないよラに収納して 
ください。 

③取り除いてください。食品•電源コード•ビニール 
袋などはドアに挟まないようにしてください。 

⑤調整脚をおろして、前側を高めにし、やや前上がり 
気巧にずると閉まりやずくなります。 


ドアが瞬間のに開くのは、閉めた時の風圧によるも 
のでず。 


① 霜取り後は、音が大きくなることがありまず。 

② ;令媒の流れる音でず。 

⑤中に暖かい空気が入り、プラスチックが膨張し、発 
生ずるキシミ音でず。 

④ ファン モータが始動ずる音でず。 


困つた時に 


お手入れ 


ご使用の前に 
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♦兰菱電機お客さま相談セン d 

_ いつもサンキュー 36! 

ra AH on_o£._ 


• r 保証書」は、必ず「お買上げ曰•販売店ち」などの記入をお確かめの 
うえ、販売店からお受け取りください。 

• 内容をよくお読みのあと、大切に保をしてください。 

参なお、食品の補償等、製品修理しソタトの責はご容赦くださし、。 
♦一般家庭用しソタト(例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への 
搭載など)に使用された場合のか障および損傷は保証期間内で 
あってもち料修理となりまず。 


お買上げ曰から1年間でず。 

(ただし、ちま サイクル’; 令な!器用 ファン および ファンモーターは 
5年間でず） 

なお、保証期間中でもち料になることがありまずので、「保証書」 
をよくお読みください施泉 i 也区の硫化ガスによるガス害など)。 


♦当社は、この;令蔵庫の補修用性能部品を製造巧切り後9年保ち 
していまず。 

参補修用性能部品とは、その聲品の機能を維持ずるために必要な 
部品でず。 


参お買上げの販売店か下記の「=菱電機ご相談窓□•修理窓□」に 
ご相談ください。 


参做障カザよ？と思ったら」り0ページ)にしたがってお調べください。 

なお、不具合があるときは、お買上げの販売店にご連絡ください。 
♦保証期間中は 

修理に際しましては、 r 保証書」をご提示ください。 

「保証書」の規定にしたがって販売店が出張修理させていただき 
まず。 

参保証期間が過ぎているときは 

修理ずれば使用できる場合口ま、ごを望によりち料にて修理させ 
ていただきまず。点検•診断のみでもち料となることがあります。 
参修理料金は 

技術料+部品代(+お張料)などで構成されていまず。 

• 技術料…か障診断、か障窗巧の修理および部品交換’調整’ 
修理完了時の点検などの作業にかかる料金でず。 

• 部品代…修理に使用した部品代金でず。 

• 化張料…商品のある場所へ技術員を派遣ずる料金でず。 

参ご連絡いただきたい内容 


取扱い*修理のご相談は、まず 

お買上げの販売店へ 

♦お買上げの販売店にご依頼でをない場合 
(輯居や贈答品など）は、 

UMmj へお問い合わせください。 


1. 品ち二麦ノンフ□ン;令凍;令蔵庫 

※ノンフ□ンであることをお伝えください。 

2. 形名を蔵室ドアの内側に表示 

3. お買上げ曰 年月曰 

4. 故障の状況（できるだけ具体のに） 

5. ご住所(付近の目印なども） 

6. おち前•電話番号•訪問希望曰 




媛!^^^^眷- 


修理窓 □の ご案内 (家電品） 


■お巧合せ窓□におけるお客様の個人情ま g のお取0扱いについて 

兰養電機株式会社は、お客様か5ご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いしまず。 


1. お問合わせ（ご依頼）いただいた修理-保守- 
工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 
よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら 
びに製品品質•サービス品質の改善、製品情報 
のお知5せに利用しまず。 

2. 上記利巧目的のために、お問合わせ（ご依頼） 
内容の記録を残すことがあります。 


3. あらかじめお客様からご了辑をいただいている 
場合および下記の場合を除を、当社むがの第兰 
萄こ個人'隱瞒提供-開示することはありません。 

①上記利用目的のために、製社グループ会社- 
協力会社などに業務委託する場合。 

⑤巧を等の定める規定に基づく場合。 

4. 個人情報に関ずるご相談は、お問合せをいただ 
をました窓□にご連絡ください。 


相談•取扱い方法 


受付時間365曰24時間 


携帯電話- PHS 

• IP 電話の場含 

兰菱電機お客さま相談センター 

干 1 54-0001 ま京都巧:田を区池尻 3-10-3 

FAX (03) 3413-4049 (有料） 

(03)3414-9655 


U I ム I ヴ — 


■ご巧談巧巧平日 9 : 00〜19 : 00 

±•曰•巧•巧社化日白： 00〜17 : 00 

上記むがの時間は受付のみ可能でず。 


修理窓口 家電品の修理の巧合せ • 修理の依巧 


• 兰菱電機修理受付センター 

M 0120 -56-8634 撫料) 

インターネット 

口 www.melsc.co.jp 

携^^ィト空メ-ルの送 D 先： fc 8634@ melsc.jp 

HI またはパ'-コ-ドか5アクセス。 

URL をメール返信します。 


受付時間3巨已曰24時間 


携帯電話- PHS • IP 電話の場台 

化海道*東北 
関東甲信越 

東曰本 

修理夏付センター 
FAX (03) 3424-1115 

相料） 

(03) 3424-1111 

(有料） 

東海-北陸*関西 
中国.四国.九州 

西日本 

修理受付センター 
FAX (06) 6454-3900 

相料> 

(06) 6454-3901 

馆料） 


♦所在地、電話番号などについてはを更になることがちりますので、あ6かじめご了承願いまず。 

•電話番号をお巧かめのラえ、お罔違えのないよラにおかけ<ださい。 


ご不明な点や修理に関ずるご相談は 


補修巧性能部品の保有期間 


困 

つ 

た 

時 

に 


お手入れ 


ご使用の前に 使いかた 
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化様 


種 類 

冷凍冷蔵庫 

形 名 

MR - H 26 T 

定格内容積 
(リットル） 

全体 

256 L 

冷凍室 

93 L 

冷蔵室 

163 L 

外形寸法 

高さ 

161 0 mm 

幅 

555 mm 

奥行 

635 mm 

質 量 

54 kg 

電動機定格消費電力 

72/80 W 

電熱装置定粒肖費電力履取 w ) 

111/111 W 

定格電圧•周波数 

10 0 V .50/60 HZ 巧届 

消費電力量 

を蔵室ドアの内側に表示してありまず 

電源コード(有効長さ） 

1 .95 m 

冷凍室の記号 

过フォースター 


■この製品は曰本国の巧でずので曰本国外では使用できません。また、アフターサー 
ビスもできません。 

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in 
any other country. 

No serv に mg is available outside of Japan. 



付 

属 

口 

□□ 

個 数 


冷 

蔵室棚 

(大） 

2 

冷 

冷 

蔵室棚 

(ル） 

1 

野 

菜ヶ 

- ス 

1 

蔵 

ル 

物ケ 

- ス 

1 

室 

エッグケース(タマコ''トレイつき） 

1 

フ 

リーポヶ 

'ット 

2 


ボ 

トルポケ 

.ット 

1 

冷 

透 

明氷製 

氷皿 

1 

貯 

氷 

箱 

1 

凍 

、厶 

m 

凍 室 

; 棚 

1 

室 

、厶 

m 

凍ケース 

(大） 

1 

、厶 

m 

凍ケース 

(ル） 

1 


魯 


J - Moss 川 S C 09 5 〇: 2 〇08)の規定にきづき、対象となる 6 物質 
(鉛、水銀、カドミウム、六価ク□ム、 PBB 、 PBDE ) の含有についての情 
報を公開しております。詳しくはホームページをご覧ください。 
www . MitsubishiElectric . co . jp / jmoss / 


冷蔵庫の内容積について 


•定格内容積は、日本工業規格 (」 IS C 9801 ) に基づき、庫内部品のうち、;令やず機能に影響がなく、工具なしにタトせる棚やケース等を、タトし 
た状態で算化したものでず。この定格内容積には、食品収納スペースと;令気循環スペースを含みまず。 

•引き化し式貯蔵き(例えば、;令凍き等)の場合、定格内容積と併せ食品収納スぺースの目をを表示していまず。 

なお、回転扉式;令凍きの食品収納スぺースについ口ま、;令気の循環を考慮して定格内容積の65%程度を目ちとしてください。 

食品の詰め込み過ぎは、庫内の;令えむらや電気のムダの原因となりまず。 


節電について 

ご家庭で、一番電気を使ラのが;令蔵庫。でもちょっとした必づかいで 
電気代が節約できまず。節電を瓜がけましよラ。 


麦茶など熱い 
まま入れて 
いませんか？ 


必要しソ上に 
ドアを開けて 
いませんか？ 


冷やしすぎて 
いませんか？ 


愛情点検 

参長年ご使用の冷蔵庫の点検を！ 

1の 


こんな泣状は 
ありませんか 

•電源コード、プラグが異常に熱い。 

•電源コードに深いキズや蜜形がある。 

•焦げくさいにおいがずる。 

•冷蔵庫ホ面にいつも水がたまっている。 

•ビリビリと電気を感じる。 

•その他の異常や故障がある。 

► 

ご使用 
中止 

故障や事故防止のため、 
コンセントから電源プラグを 
はずして、必ず販売店に点検- 
修理をこ"相談ください。 



廃棄時に 
ご注意願いまず。 


2001年4月施行の家電リサイクルミちでは、お客さまがご使用済みのじを蔵庫」を廃棄される場合は、 
収集•運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金)をおま払しルげこだき、対象品を販売店や市の 
村に適正に引き渡ずことがおめられていまず。 


お客さまメモ 

お買上げ曰 

販売店名 

サービスを 依頼される 



ときに便利でず。 




年月 曰 

電話 （ ) J 


乂兰菱電機株式会社 

静岡製作所〒 422-8528 静岡市駿巧区ル鹿 3 T 目 18香1号 
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